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Intrekking Regeling Planschaderisico 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal, 
Heeft besloten in te trekken: 

De regeling Planschaderisico 

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015, 
De secretaris , De burgemeester; 
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